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R1 1000 Q 
R2 22 kC 
R3 120 Q 
R4 10 W 
R5 22 kC 
R7 0,45 MQ 
R7a 0,5 m 
R8 47 kQ 
R9 47 kQ 
RIO l r 8 M2 
Rll 47 kfl 
R12 4,7 MQ 
R13 1 MC 

R14 0,27MG 
R16 0,68MQ 
R17 165 fi 
Cl 50 mF 
C2 50 \iF 
C3 490 pF 
C4 490 pF 
C5 3-30 nF 
C6 62 pF 
C7 47000pF 
C8 3-30 pF 
C9 3-30 pF 
CIO 82 pF 
Cll 220 pF 
C12 460 pF 
C13 18 pF 

C14 3-30pF 
C15 115 pF 
C16 115 pF 
C17 115 pF 
C18 115 pF 
Cl9 47000" 
C20 4700 dR 


PHILIPS RADIO • Mod. BI 420A. Uni gamma ondc medic da 184 a 545 in, ed una ad onde corte da 16,5 a 50 m. Media fre- 

quenza 467 kc/a. Corrente anodica totale 71 mA. Conaumo 46 wait. 


PHILIP8 RADIO - Mod. Bl 420 A 



